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వండి శివం శంకరమ్‌ 


. ౧1. వందే శంభు ముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్మారణం 
వందె పన్నగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్‌; 
వందే సూర్య శశాంక వహ్నినయనం వందే 

ముకుంద ప్రియం 
వందే భక్తజనాశయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌॥ 


02. వందే సర్వజగద్విహారమతులం వందే౭ (అనక ధ్వంసినం 
వందే దేవ శిఖామణిం శశినిభం వందే హరే ర్వల్లభమ్‌। 
వందే క్రూరభుజంగ భూషణధరం వందే శివం చినన్మయం 
వందే భక్తజనాశయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌॥ 


0౩.వందే దివ్యమచిన్న మద్వయ మహం వందే. అర్క దర్పాపహం 
పతర నిర్మల మాదిమూల మనిశం వందే. అమఖ ధ్వంసినమ్‌! 
వందే సత్యమనన్త మాద్యమభయం వందే£౭. (అ)తిశాన్తాకృతం 
వందే భక్తజనాథయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌॥ 
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: 04. వందే భూరథ మంబుజాక్షవిశిఖం వందే (శుతీఘోటకం 

|| వందే శైల శరాసనం ఫణిగుణం వందె౭. (అబ్బీ తూణీరకమ్‌। 
వందే పద్మజసారథిం పురహరం వందే మహాభైరవం 
వందే భక్త్షజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌॥ 


05. వందే పంచముఖాంబుజం త్రినయనం వందే లలాటేక్షణం 
వందే వ్యోమగతం జటాసుముకుటం చంద్రార్థ గంగాధరమ్‌। 
వందే భస్మకృత త్రిపుండ్ర నిటలం వంది. (అష్టమూర్యాత్శుకం 
వందే భక్షజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌॥ 


06. వందే కాలహరం హరం విషధరం వందే మృడం ధూర్జట్‌ం 
వందే సర్వగతం దయామృత నిధిం వందె నృసింహాపహమ్‌। 
వందె విప్రసురార్శితాంఘు కమలం వందె భగాక్షాపహం 
వందే భక్షజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌॥ 


07. వందే మంగళ రాజతాద్రి నిలయం వందే సురాధీశ్వరం 
వందే శంకర మప్రమేయ మతులం వందే యమద్వెషిణమ్‌। 
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వందే భక్తజనాశయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌॥ 


08. వందే హంస మతీంద్రియం స్మరహరం వందే విరూపెక్షణం 
వందే భూత గణేశ మవ్యయ మహం వందే౭_ (అర్హ రాజ్యప్రదమ్‌। 
వందే సుందర సౌరభేయ గమనం వందే (తిశూలంధరం 
వందే భక్షజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌॥ 


09. వందే సూక్ష్మమనంత మాద్యమభయం వన్దేల. (అ)స్టకారాపహం 
వందే రావణ నందిభృంగి వినతం వందే సుపర్నావృతమ్‌। 
వందె శెల సుతార్ద భాగవపుషం వందే౭ (అభయం త్ర్రంబకం 


వందే భక్తజనాశయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌! 


10. వందే పావన మంబరాత్మవిభవం వందే మహాన్లశ్వరం 
వందే భక్తజనాశ్రయామరతరుం వందే నతాభీష్టదమ్‌ 
వందే జహ్నుసుతా£ (మ్బికేశ మనిశం వందే త్రిశూలాయుధం 
వందే భక్తజనాశయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌॥ 


॥ ఇతి వందే శివం శంకరమ్‌ సంపూర్ణమ్‌ Il 
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వందే కుండలిరాజ కుండలధరం వందే సహస్రాననం 
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శేయవలస్‌నదిగ) మనది -94 


